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CHANDIGARH , MONDAY, DECEMBER 24 , 2018 (PAUSA 3 , 1940 SAKA ) 


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 
( ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ ) 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਮਿਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ, 2018 
ਨੰ:15 /6 /2016 - ਸਿੰਕਾ ( 2 )/1380583/1.- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 / 6/2016 - ਸਿੰਕਾ (21333354/1, 
ਮਿਤੀ 15/10/ 2018 ਦੀ ਅਧਿਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ( ਐਕਟ 8 ਆਫ 1873) ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੁਲ 63 ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ , 
ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਐਡ ਗੇਯਗਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ( Under Project Renovation and Modernization of 
Regulator Structures in the State of Punjab" ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਦੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬੁਰਜੀ 3000 ਤੱਕ ਦੇ ( ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ 
ਆਫ 1st ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ) ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ , 
ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 17 - 11 - 2018 ਤੋਂ 15 -12 - 2018 ਤੱਕ ( ਦੋਵੇ ਦਿਨ 
ਸ਼ਾਮਿਲ) 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । 


( ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਆਈ. ਏ. ਐਸ ) 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ॥ 


ਮਿਤੀ 20 ਦਸੰਬਰ , 2018 
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GOVERNMENT OF PUNJAB 


DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 

(WORKS BRANCH ) 


NOTIFICATION 


The 24th December, 2018 
No. 15/ 6 /2016 - IW (2)/1380583/ 1.- In supersession of Punjab Govt.Notification No . 15/6 /2016 - IW ( 2) / 
1333354 /1 , dated 15 /10 /2018, it is hereby Notified under rule 63 of Rules framed under the Northern India 
Canal and Drainage (Act, 8 of 1873) that the weather permitting and having due regards to the status of crops, 
Ropar Headworks , Bist Doab Canal System and Sirhind Canal System will remain closed from 17 -11-2018 to 
15 -12- 2018 ,(both days inclusive ) for 29 days to undertake repair of gate and gearing system of Ropar Headworks 
(Under Project " Renovation and Modernization of Regulator Structures in the State of Punjab " ) and completion 
of remaining work of lining from head to RD 3000 of Patiala Feeder (under project " Rehabilitation of 1st 
Patiala Feeder & Kotla Branch Project ") . 


Chandigarh 
The 20th December, 2018 


(SARVJIT SINGH IAS ) 
Principal Secretary to Govt. Punjab , 
Department of Water Resources. 
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